
Dos de las mayores aseguradoras del pais nos escogen para dar servicio a sus 
asegurados en los partes de reparaciones de toldos. 

Axa y Mapfre llevan confiando en Toldos Pastor para atender tanto a negocios 
como a particulares y darles el mejor servicio a sus clientes. Compruebe por usted 
mismo nuestro nivel de compromiso con usted. 



toldos bohadilla 




toldos aetafe 




El toldo de brazo invisible dispone de un sistema de brazos que 
permite buscar la inclinacion deseada para el toldo. Este sistema 
es de gran comodidad porque permite andar por debajo del 
toldo sin que este moleste. 




Toldos Madrid Pastor Neva trabajando en 
el mundo de los toldos, pergolas, 
capotas y cerramientos cerca de 20 ahos. 
Las aseguradoras de mas prestigio nos 
eligen por nuestra profesionalidad y 
buen servicio al cliente 






Con nuestra amplia experiencia adquirida durante los anos 
podemos llevar a cabo cualquier proyecto de instalacion y 
mantenimiento de lonas, marquesinas, pergolas, toldos, cobertores 
para piscinas y motorizaciones y automatizaciones. Aseguramos 
trabajos de calidad, y plena satisfaccion a nuestros clientes. 




toldos bohadilla 



